Sp. Władysław Maurycy Grzymała 


Nierolewski, 


Doktor obojga praw, byly Prezes Kola Polskiego, wie- 
loletnı Poseł do Sejmu Pruskiego i Parlamentu Nie- 
mieckiego, 
opatrzony św. Sakramentami, w wieku lat 65, oddał Bo- 
gu ducha dzis we Czwartek, o godzinie 12téj w poludnie. 
Eksportacya z domu zaloby, sw. Marcin p. L. 15. odbe- 
dzie się w Niedzielę, o godzinie 2giéj po południu. 
Nabożeństwo 1 spuszczenie zwłok do grobu rodzinnego w 
Buku o 11téj godzinie dnia następnego. 


W Poznaniu, dnia 19go Marca 1885. 


W smutku pogrążona 


Żona z Rodziną, 


